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Fig. 7. Interlab Test #5 (Apr 90-0ct 90) 
Carbon Monoxide Regressions 



Lab 

Slope 

Intercept 

TITL 

1.07 

-0.07 

Liggett 

1.02 

0.10 

American 

Tobacco 

1.00 

0.19 

R.J. Reynolds 

0.00 

0.20 

Phi Hip Morris 

0.99 

-0.22 

Lorrilard 

0.96 

0.28 

Brown & 

Williamson 

0.97 

-0.48 
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